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Nächte der
Angst


Mit ernster Miene saß Frau Rebmann im Wartezimmer des

Kreiskrankenhauses in Balingen in Württemberg. Was

soll nur aus ihrem Kind im Mutterleib werden? Wenige

Wochen vorher eröffnete der Arzt ihr,

daß das Kind, wenn es überhaupt lebend zur Welt kommen sollte, mit
70%iger

Sicherheit herzkrank sein würde. Und nun waren es nur noch

wenige Tage. Familie Rebmann war restlos

mit den Nerven fertig. Die Nächte waren unendlich grauenhaft.
Immer

wieder mußte Herr Rebmann seine Frau trösten. Sie hatten

schon zwei kränkliche Kinder – und nun etwa wieder?

"Du, Gott, da oben, was mutest du

uns noch alles zu?" schrie Frau Rebmann verbittert in Richtung
Himmel. Sie hatte,

ebenso wie ihr Mann, bisher keine Verbindung zu Jesus.

Doch ihr jüngster Sohn Richard, oder

Ricky, wie sie ihn nannten, hatte Jesus lieb. In der Jungschar bei
Herbert 
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